रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 28 , 2018 / फाल्गुन 9 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28 , 2018 / PHALGUNA 9, 1939 


सं . 763 ] 
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उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018 


( 1) 


( 5 ) 


का . आ . 862 ( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक स्थापित तिथि | भारतीय मानक ( कों ) जो रद्द होने की 
संख्या 

कि रद्द होने है, अगर है, तिथि 
की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 
( 2 ) 

( 2 ) 
1 . आई एस 326 (भाग 27): 2018 प्राकृतिक और 20 फरवरी 2018 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
संश्लेषितसुगंध सामग्री के नमूने लेने और परिक्षण की 
पद्धतियाँ भाग 27 कंटेनर के लेबलिंग और मार्किंग के लिए 

सामान्य नियम 
आई एस 1448 (भाग 159): 2018 आईएसओ 20884 : 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
2011 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों की परीक्षण 

पद्धतियाँ 
[ भाग 159] ऑटोमोटिव सल्फर सामाग्री का निर्धारण – 

फैलाने वाला एक्स -रे प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोमेट्री 

आई एस 3025 ( भाग 66 ) : 2018/ आईएसओ 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
11885: 2007 जल और अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा 
परीक्षण ( भौतिक एवं रसायन ) की पद्धतियाँ भाग 66 


2 


| 


. 


शा 


1137 GI/ 2018 


(1 ) 
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20 फरवरी 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


h . 


20 फरवरी 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


उपपादन द्वारा मिलकर प्लज्मा ऑप्टिकल उत्सर्जन 
स्पेक्ट्रोमेट्री ( आईसीपी - एम ) द्वारा चयनित तत्वों का 

निर्धारण 
आईएस 3025 (भाग67 ) : 2018/ आईएस ओ 15061 : 
2001 जल और अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा परीक्षण 
( भौतिक एवं रसायन ) की पद्धतियाँ भाग 67 घुलित ब्रोमेट 
का निर्धारण – आयनों की तरल क्रोमेटाग्राफी विधि द्वारा 

आई एस 3025 ( भाग 69 ) : 2018/ आई एस ओ 
8245: 1999 जल और अपशष्टि जल के नमूने लेने तथा 
परिक्षण ( भौतिक एवं रसायन ) की पद्धतियाँ भाग 69 कुल 

जैविक कार्बन और भंग जैविक कार्बन 
आई एस 3025 ( भाग 70) : 2018/ आई एस ओ 9562: 
2004 जल और अपशष्टि जल के नमूने लेने तथा परिक्षण 

( भौतिक एवं रसायन ) की पद्धतियाँ भाग 70 
असो .बलकार्बनिक रूप से बाध्य हैलोजन ( ए ओ एक्स ) 
आई एस 3746 : 2018कोयला प्रिपरेशन संयंत्र के लिए 

ग्राफीय संकेत 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


__ _ 6. 


20 फरवरी 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


20 फरवरी 2018 


20 फरवरी 
2018 


आई एस 3746 : 
1996कोयला प्रिपरेशन 
संयंत्र के लिए ग्राफीय 

संकेत 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 6263 : 
1973 वाष्पशील 
संक्षारण अवरोधक ( वी 
सी आई उपचारित पेपर 

विशिष्ट 


8 . 


। 


20 फरवरी 


आई एस 6263 : 2018) वाष्पशील संक्षारण अवरोधक 
( वी सी आई उपचारित पेपर विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 


2018 


9 . 


आई एस 8263: 2018/ आईईसी 60437: 1997 उच्च 
वोल्टता ऊष्मारोधकों सम्बंधी रेडियो व्यक्तिक्रमण परीक्षण 


20 फरवरी 
2018 


10. 


आई एस 8704 : 2018/ आईई सी 60507: 2013 ए सी 

प्रणालियों पर प्रयुक्त किये जाने वाले उच्च वोल्टता 
सेरामिक एवं ग्लास ऊष्मारोधकों सम्बन्धी कृत्रिम प्रदूषण 

( दूसरा परिक्षण ) 


20 फरवरी 

2018 


20 फरवरी 2018 - आई एस 8263: 1976 

उच्च वोल्टता 
ऊष्मारोधकों सम्बंधी 

रेडियो 

व्यक्तिक्रमणपरीक्षण 
20 फरवरी 2018 आई एस 8704 : 

1995 / आई ई सी पब 
507 : 1991ए सी 
प्रणालियों पर प्रयुक्त 
किये जाने वाले उच्च 
वोल्ट्ता सम्बन्धी कृत्रिम 

प्रदूषण 

( पहला पुनरीक्षण ) 
20 फरवरी 2018 आई एस 8865: 2003 / 

आई एस ओ 
2451: 1973 कोको 

बीज - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण) 
20 फरवरी 2018 आईएस 10109 : 

2002 तेल दाबस्टोव 
अन्तर्लम्ब बर्नर टाइप 


11 . 


आई एस 8865 : 2018/ आई एस ओ 2451: 2014 कोको 

बीज – विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


20 फरवरी 

2018 


12. | आईएस 10109 : 2018 तेल दाबस्टोव - अन्तर्लम्ब बर्नर 

टाइप - विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


20 फरवरी 

2018 
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13. । 


20 फरवरी 2018 


आई एस 10190 : 2018/ आई एस ओ 1708 : 1989 
सामान्य प्रयोजन के लिए समांतर खराद की स्वीकृति 
अवस्थायें- परिशुद्धता का परिक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 

आई एस 10190 : 
1982 सामान्य प्रयोजन 
के लिए समांतर खराद 
की स्वीकृति अवस्थायें 
परिशुद्धता का परिक्षण 


20 फरवरी 

2018 


20 फरवरी 


आई एस 11129 : 2018 पूर्वनिर्मित ब्लाक प्रकार के 
टंबलिंग मुलायमता के लिए परिक्षण की विधि 

( पहला पुनरीक्षण) 


2018 


15. 


20 फरवरी 2018 आई एस 11129 

: 1984 पूर्वनिर्मित । 
ब्लाक प्रकार के टंबलिंग 
मुलायमता के लिए 

परिक्षण की विधि 
20 फरवरी 2018 आई एस 12285 : 

1987 / आई एस ओ/ 
आईईसी 7480 : 1984 
डीटीई/ डीसीई इंटरफ़ेस 
पर शुरू – बंद संचारण 
संकेतों की गुणवत्ता की 

विशिष्टि 
20 फरवरी 2018 - आई एस 12762 (भाग 


आई एस 12285 : 2018/ आई एस ओ/ आईईसी 7480 : 
1991 सूचना प्रघोगिकी - तंत्रों के बिच दूर संचरण और 
सूचना विनियम - डीटीई/ डीसीई इंटरफ़ेस पर शुरू -बंद 

संचारण संकेतों की गुणवत्ता 

( पहला पुनरीक्षण ) 


20 फरवरी 
2018 


16. 


20 फरवरी 

2018 


आई एस 12762 ( भाग 2): 2018/ आईईसी 60904 - 
2: 2015 प्रकाशवोल्टीय युक्तियाँ भाग 2 संदर्भ सौर 

युक्तियों की अपेक्षाएँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2013/ आईईसी60904 
___ - 2 : 2007प्रकाश 
वोल्टीय युक्तियाँ भाग 2 
संदर्भ सौर युक्तियों की 

अपेक्षाएँ 


17. 


20 फरवरी 

2018 


आई एस 12762 ( भाग 3): 2018/ आईई सी 60904 - _ 20 फरवरी 2018 | आई एस 12762 ( भाग | 
3: 2016 प्रकाशवोल्टीय युक्तियाँ भाग 3 संदर्भ वर्णक्रमीय 

3): 2013 आईई सी 
अभिकिरण डाटा सहित स्थलीय प्रकाशवोल्टीय ( पी वी ) 

60904-3:2008 
सौरयुक्ति के लिए मापन सिद्धांत 

प्रकाशवोल्टीय युक्तियाँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

भाग 3 संदर्भ वर्णक्रमीय 
अभिकिरण डाटा सहित 
स्थलीय प्रकाशवोल्टीय 
( पी वी ) सौरयुक्ति के 
लिए मापन सिद्धांत 
( पहला पुनरीक्षण ) 


18. 


20 फरवरी 

2018 


आई एस 12762 (भाग 8): 2018/ आईई सी 60904- 8 : 
2014 प्रकाशवोल्टीय युक्तियाँ भाग 8 प्रकाशवोल्टीय 
( पी वी ) युक्ति की वर्णक्रमीय प्रतिक्रिया का मापन 

( पहला पुनरीक्षण) 


20 फरवरी 2018 | आई एस 12762 ( भाग | 

8): 2010/ आईई सी 

60904- 8 : 1998 
प्रकाशवोल्टीय युक्तियाँ 
भाग 8 प्रकाशवोल्टीय 

( पी वी ) युक्ति की 
वर्णक्रमीय प्रतिक्रिया का 

मापन 
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19. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


20. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 13041 - 1 : 2004 संख्यात्मक 20 फरवरी 2018 
तरीके से नियंत्रित टर्निंग मशीनों एवं टर्निंग केंद्रो की 
परीक्षण अवस्थायें भाग 1 क्षैतिज वर्क होल्डिंग स्पिंडल 

वाली मशीनों के जयामितीय परीक्षण 
आई एस / आई एस ओ 13105- 2 : 2014 भवन निर्माण । 20 फरवरी 2018 

मशीनरी तथा उपस्कर - कंक्रीट सतह फलोंटिंग तथा 
फिनिशिंग मशीनरी भाग 2 सुरक्षा अपेक्षाए तथा सत्यापन 
आई एस13589 : 2018/ आईएसओ/ आई ईसी 8072: | 20 फरवरी 2018 
1996 सूचना प्रधोगिकी – खुले तंत्र अंतर सम्पर्क - 

परिवहन सेवा परिभाषा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 
13589: 1993/ आईएस 
ओ 8072: 1986 सूचना 


20 फरवरी 

2018 


22. 


20 फरवरी 

2018 


आई एस 13934 : 2018/ आई एस ओ 4703 : 2001 दो | 20 फरवरी 2018 

स्तम्भों वाली सतह घिसाई मशीनों की परिक्षण की 
अवस्थायें - घिसाई स्लाइडवेज़ हेतु मशीनें - परिशुद्धता का 

परिक्षण 
( पहला पुनरीक्षण) 


खुले तंत्र अंतर सम्पर्क - 
परिवहन सेवा परिभाषा 

आई एस 13934 : 
1994/ आई एस ओ 
4703 : 1984 दो 
स्तम्भों वाली सतह 
घिसाई मशीनों की 
परिक्षण का चार्ट्स 
- घिसाई स्लाइडवेज़ 

हेतु मशीनें 


23. 


| 


20 फरवरी 2018 


आई एस 14663 : 2018/ आईएस ओ 9787 : 2013 
रोबोट्स एवं रोबोटिक उपकरण - निर्देशांक प्रणाली और 

गति संबन्धित नामकरण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14663 : 
1999/ आई एस ओ 
9787 : 1990 


20 फरवरी 

2018 


संचालन - समन्वय 
पद्धतियाँ और चाल 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. | आई एस / आई एस ओ 15392 : 2008 भवन निर्माण में 20 फरवरी 2018 

सततता - सामान्य सिद्धांत 
25. आई एस 16683 ( भाग1): 2018 आई ई सी/ टी एस 20 फरवरी 2018 

60815- 1 : 2008 प्रदूषित अवस्थाओं में प्रयोगार्थ वांछित 
उच्च वोल्टता ऊष्मारोधकों के चयन एवं आयामियता भाग 

1 परिभाषाएं , सूचना एवं सामान्य सिद्धांत 
आई एस 16683 (भाग2): 2018/ आई ई सी / टी एस । 20 फरवरी 2018 
60815- 2 :2008 प्रदूषित अवस्थओं में प्रयोगार्थ वांछित 
उच्च वोल्टता ऊष्मारोधकों के चयन एवं आयामियता भाग 
2 ए सी प्रणालियों के लिए सेरामिक एवं ग्लास 

उष्मारोधक 
आई एस 16685 : 2018आईई सी 62223: 2009 20 फरवरी 2018 

ऊष्मारोधक - परिभाषित शब्दावली एवं परिभाषाएं 
28. आई एस 16686 : 2018 आईई सी / टी आर 62662 : 20 फरवरी 2018 

2010 कोर सामग्रियों की भुरभुरी चटकन के सम्बन्ध में 
पॉलीमर ऊष्मारोधकों के उत्पादन , परिक्षण एवं निदान 

सम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धांत 


27 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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30 . 


31. 


32. 


29. 

आई एस 16687 : 2018/ आईई सी / टी आर 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
62730: 2012 पहिये परिक्षण एवं 5000h परिक्षण द्वारा 
ट्रैकिंग एवं अपरदन के प्रयोग से आंतरिक एवं बाहरी हेतु 

HV पालीमेरिक ऊष्मारोधक 
आई एस 16753 ( भाग 3) : 2018/ आई एस ओ 29463- 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
3: 2011 हवा में कणों को हटाने के लिए उच्च- दक्षता वाले 
फिल्टर्स औरफिल्टरमाध्यम भाग 3 चादरफिल्टर माध्यम 

का परीक्षण 
आई एस 16753 ( भाग4) : 2018/ आई एस ओ 29463 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
4: 2011 हवा में कणों को हटाने के लिए उच्च- दक्षता वाले 
फिल्टर्स और फिल्टर माध्यम भाग4 फिल्टर में रिसाव ज्ञात 

करने के लिए परीक्षण पद्धति - स्कैन पद्धति 
आई एस 16753 ( भाग5) : 2018/ आई एस ओ 29463- 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
5 : 2011 हवा में कणों को हटाने के लिए उच्च -दक्षता वाले 
फिल्टर्स और फिल्टर माध्यम भाग 5 फिल्टर एलीमेंट के 

लिए परिक्षण पद्धति 
33. आई एस 16782 : 2018/ आईई सी 62910 : 2015 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 

यूटिलिटी- इंटरकनेक्टिड प्रकाशवोल्टीय इन्वर्टर निम्न 
वोल्टता राइड-श्रू ( एलवीआरटी) मापन हेतु परीक्षण 

पद्धति 
34. | आई एस / आई एस ओ 17743 : 2016 ऊर्जा बचत - ऊर्जा | 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
बचत के परिकलन और रिपोर्टिंग के लिए प्रणालीय ढाँचे 

की परिभाषा 
35 . आई एस/ आई एस ओ/ आईई सी / 18014- 1: 2008 सूचना 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
प्रौद्योगिकी- सुरक्षा तकनीक- समय स्टैम्पिंग सेवाएँ भाग 1 

ढाँचा 
36. आई एस/ आई एस ओ / आईई सी / 18014- 3:2009सूचना 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 
प्रौद्योगिकी- सुरक्षा तकनीक - समय स्टैम्पिंग सेवाएँ भाग 3 

संबन्धित टोकन उत्पादित करने का तंत्र 
37. आई एस/ आई एस ओ 19432 : 2012 भवन निर्माण 20 फरवरी 2018 

लागू नहीं 
मशीनरी तथा उपस्कर – सुवाहय , हाथ से पकड़ी जाने 
वाली आंतरिक दहन इंजन चालित कट - आफ मशीन 
- सुरक्षा अपेक्षाएँ 

- 20 फरवरी 2018 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
मशीनरी तथा उपस्कर - मोबाइल क्रशर भाग 2 सुरक्षा 

अपेक्षाएँ 
आई एस / आई एस ओ 50047 : 2016 ऊर्जा बचत - 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 

संगठनों में उर्जा बचत ज्ञातकरना 
40 . आई एस / आईईसी पब 60691 : 2015 तापीय लिंक - 20 फरवरी 2018 लागू नहीं लागू नहीं 

अपेक्षा और अनुप्रयोग मार्गदर्शिका 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http://www. standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2017-18 ] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


लागू नहीं 


38 . 


39. 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th of February , 2018 
S. O . 862 (E ). - In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, par 
ticulars of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on 
the date indicated against it in third column . The particulars of the standards, if any, which are given 
in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indi 
cated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


No . 


No. Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
| Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


cellation 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 326 (Part27 ): 2018 Methods 
of Sampling and Test for natu 

ral and Synthetic Perfumery 
Material Part 27 General Rules 
for Labelling And Marking of 

Containers 
IS 1448 ( Part 159): 2018/ ISO 
20884 : 2011 Methods of Test for 
Petroleum and its Products 

( P : 159 ) 
Determination of Sulphur Con 

tent of Automative Fuels 
Wavelength - Dispersive X -Ray 

Fluorescence Spectometry 


20 Feb . 2018 


ΝΑ 


NA 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 3025 (Part 66 ): 2018 / ISO 
11885 : 2007 Methods of Sam 
pling and Test (Physical and 

Chemical ) for Water and 
Wastewater Part 66 Determina 
tion of Selected Elements by In 
ductively Coupled Plasma Opti 
cal Emission Spectrometry 

( ICP -OES ) 
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4 . 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 3025 ( Part67 ) : 2018 /ISO 
15061: 2001 Methods of Sam 
pling and Test (Physical and 

Chemical) for Water and 
Wastewater Part 67 Determina 

tion of Dissolved Bromate 
Method by Liquid Chromatog 

raphy of ions 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 3025 (Part69 ):2018 /ISO 
8245 : 1999 Methods of Sampling 
and Test (Physical and Chemical) 
for Water and waste water Part 69 
Total Organic Carbon and Dis 

solved Organic Carbon 


20 Feb . 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 3025 (Part70): 2018 / ISO 
9562 :2004Methods of Sampling 
and Test ( Physical and Chemical) 
for Water and waste water Part 70 
Adsorb able Organically Bound 

Halogens (AOX ) 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 3746 : 2018 Graphical Sym 
bols for Coal Preparation Plant 

(Second Revision ) 


IS 3746 : 1966 Graphical 
Symbols for Coal Prepa 

ration Plant 
(First Revision ) 


20 Feb . 2018 


| 


20 Feb . 2018 


IS 6263 : 2018 Volatile Corrosion 
Inhibitor ( VCI) Treated Paper 

Specification 
(First Revision ) 


IS 6263 : 1972 Specifica - 
tion for Volatile Corro 
sion Inhibitor (VCI) 

Treated Paper 


9 . 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


10 . 


IS 8263 : 2018 /IEC 60437 Radio 
Interface Test on High - Voltage 

Insulators 

(First Revision ) 
IS 8704 : 2018 /IEC 60507 : 2013 
Artificial Pollution Test on High 
Voltage Ceramic and Glass Insu 
lators to be Used on a.c. Systems 

(Second Revision ) 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


| IS 8263 : 1976 Method 

for Radio Interference 
Test on High Voltage In 

sulators 
IS 8704 : 1995/ IEC Pub | 
507 : 1991 Artificial Pol 
lution Test on High - Volt 
age Insulators to be Used 

on a .c . Systems 

(First Revision ) 
IS 8865 : 2003 /ISO 

2451: 1973 Cocoa 
Beans-Specification 

( First Revision ) 


11 . 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 8865: 2018 /ISO 2451:2014 
Cocoa Beans-Specification 

(Second Revision ) 
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20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


12 . 


IS 10109 : 2018 
Oil Pressure Stoves – Offset 
Burner Type - Specification 

(Second Revision ) 


13 . 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 10190 : 2018/ISO 1708 : 1989 
Acceptance Conditions for Gen 
eral Purpose Parallel Lathes 
Testing of the Accuracy 

( First Revision ) 


IS 10109 : 2002 
Oil Pressure Stoves – Off 
set Burner Type - Speci 

fication 
( First Revision ) 
IS 10190 : 1982 Test 
Chart for copying lathes 
with hotizontal spindles 

Lathes with swing over 
Bed upto 500mm and dis 
tance between centres 

upto 1500m 

IS 11129 : 1984 
Method of Test for Tum 
bling Friability of Pre 
formed Block – Type 

Thermal Insulation 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 11129 : 2018 
Method of Test for Tumbling Fri 
ability of Preformed Block - 
Type Thermal Insulation 

( First Revision ) 


15 . 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 12285 : 1987 ISO / IEC 
7480 : 1984 Specification 


sion Signal Quality at 
DTE /DCE Interfaces 


IS 12285 : 2018 / ISO /IEC 7480 : 
1991 Information Technology – 
Telecommunications and Infor 
mation Exchange Between Sys 
tems - Start – stop Transmission 
Signal Quality at DTE /DCE In 

terfaces 

( First Revision ) 
IS 12762 ( Part 2 ): 2018 /IECI 
60904 -2: 2015 Photovoltaic De 

vices Part 2 Requirements for 
Photovoltaic Reference Devices 

( Second Revision ) 


16 . 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 12762 (Part 2 ) : 
2013 /IEC 60904 -2 : 2007 
Photovoltaic devices Part 
2 Requirements for Refer 
ence solar devices (First 

Revision ) 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 12762 ( Part 3 ) : 2018 /IEC 
60904 - 3: 2016 Photovoltaic De 
vices Part 3 Measurement Princi 
ples for Terrestrial Photovoltaic 
(PV ) Solar Devices with Refer 
ence Spectral Irradiance Data 

( Second Revision ) 


IS 12762 ( Part 3 ): 2013 
IEC 60904 - 3 : 2008 Photo 

voltaic Devices Part 3 
Measurement Principles 
for Terrestrial Photovolta 

ic (PV ) Solar Devices 
with Reference Spectral 

Irradiance Data 
(First Revision ) 


20 Feb . 2018 


| 


20 Feb . 2018 


IS 12762 (Part 8 ) : 2018 / IEC 
60904 - 8 : 2014 Photovoltaic De 

vices Part 8 Measurement of 
Spectral Responsivity of a Photo 

voltaic ( PV ) Device 

(First Revision ) 


IS 12762 (Part 8 ) : 
2010 / IEC 60904 - 8 : 1998 
Photovoltaic Devices Part 
8 Measurement of Spec 

tral Responsivity of a 
Photovoltaic (PV ) Device 
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19 . L 


20 Feb . 2018 


+ 1 - 1 : 2004 


NA 


NA 


20 . 


| 


20 Feb . 2018 


ΝΑ 


| 


NA 


IS / ISO 13041- 1 : 2004 
Test Conditions for Numerically 
Controlled Turning Machines and 
Turning Centres Part 1 Geometric 
Tests for Machines with a Hori 

zontal Workholding Spindle 
IS / ISO 13105 -2 : 2014 Building 

Construction Machinery and 
Equipment- Machinery for Con 
crete Surface Floating and Finish 
ing Part 2 Safety Requirements 

and Verification 
IS 13589 : 2018 / ISO /IEC 8072 : 
1996 Information Technology – 
open Systems Interconnection – 
Transport Service Definition 

( First Revision ) 


21. 


20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 13589 : 1993 ISO /IEC 
8072 : 1986 Transport 

Service Definition In 
Open Systems Intercon 
nection For Information 

Processing Systems 


20 Feb . 2018 
20 Feb . 2018 


20 Feb . 2018 


IS 13934 : 1994 / ISO 4703 

: 1984 Test Charts for 


IS 13934 : 2018 /ISO 4703 : 2001 

Test Conditions for Surface 
Grinding Machines with Two 
Columns- Machines for Grinding 
Slideways - Testing of the Accu 

racy 
(First Revision ) 


chine with Two columns 
for Grinding Slidways 


20 Feb . 2018 


IS 14663:2018 /ISO 9787 : 2013 
Robots and Robotic Devices - Co 
ordinate Systems and Motion 

Nomenclatures 
(First Revision ) 


IS 14663 : 1999/ISO 978720 Feb . 2018 
: 1990 Manipulating In 

dustrial Robots - Co 
ordinate Systems and Mo 

tions 


24 . 


20 Feb . 2018 


NA 


25 . 


20 Feb . 2018 


NA 


IS / ISO 15392 :2008 Sustainability 
in Building Construction - Gen 

eral Principles 
IS 16683 ( Part 1 ) : 2018 /IEC / TS 

60815 - 1 : 2008 Selection and 
Dimensioning of High - Voltage 

Insulators Intended for Use in 
Polluted Conditions Part 1 Defi 
nitions, Information and General 

Principles 


10 . 
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20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 16683 (Part 2 ) : 2018 / IEC / TS 

60815 - 2 : 2008 Selection and 
Dimensioning of High - Voltage 

Insulators Intended for Use in 
Polluted Conditions Part 2 Ce 
ramic and Glass Insulators for 

a .c. Systems 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 16685 :2018 /IEC 62223 :2009 
Insulators - Glossary of Terms and 

Definitions 


28 . 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 16686 : 2018 / IEC / TR 
62662:2010 Guidance for Pro 
duction , Testing and Diagnostics 
of Polymer Insulators with Re 
spect to Brittle Fracture of Core 

Materials 


. 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 16687 :2018/ IEC / TR 62730 : 
2012 HV Polymeric Insulartors 

for Indoor and Outdoor Use 
Tracking and Erosion Testing by 

Wheel Test and 5000 h Test 


30 . 


20 Feb . 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16753 ( Part 3 ) : 2018 /ISO 
29463 -3 : 2011 High -Efficiency 
Filters and Filter Media for Re 
moving Particles in Air Part 3 
Testing Flat Sheet Filter Media 


31 . 


20 Feb . 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16753 ( Part-4 ) : 2018 / ISO 
29463 -4 :2011 High - Efficiency 
filters and Filter Media for Re 
moving Particles in Air Part 4 
Testing for Determining Leakage 
of Filter Elements - Scan Method 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS 16753 (Part 5 ) : 2018 /ISO 
29463 -5 : 2011 High - Efficiency 
Filters and Filter Media for Re 
moving Particles in Air Part 5 
Test Method for Filter Elements 
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33 . 


20 Feb . 2018 


NA 


IS 16782 :2018 / IEC 62910 :2015 
Utility - Interconnected Photovol 
taic Inverters Test Procedure For 
Low Voltage Ride - Through 

Measurements 


34 . 


20 Feb . 2018 


ΝΑ 


IS / ISO 17743 : 2016 Energy Sav 
ings- Definition of a Methodolog 
ical Framework Applicable to 
Calculation and Reporting on 

Energy Savings 


35 . 


20 Feb . 2018 


ΝΑ 


IS / ISO /IEC 18014 - 1 : 2008 In 
formation Technology - Security 
Techniques - Time Stamping Ser 

vices Part 1 Framework 


36 . 


20 Feb . 2018 


NA 


37 . 


IS /ISO / IEC 18014 - 3 : 2009 Infor 
mation Technology - Security 

Techniques- Time- Stamping 
Services Part 3 Mechanism Pro 

ducing Linked Tokens 
IS / ISO 19432 : 2012 Building 

Construction Machinery and 
Equipment- Portable , Hand - held , 

Internal Combustion Engine 
Driven Cut-off Machines - Safety 

Requirements 


20 Feb . 2018 


NA 


38 . 


20 Feb . 2018 


NA 


IS / ISO 21873- 2 : 2009 Building 

Construction Machinery and 
Equipment-Mobile Crushers Part 

2 Safety Requirements 


39 . 


20 Feb . 2018 


NA 


IS /ISO 50047 : 2016 Energy Sav 
ings- Determination of Energy 

Savings in Organizations 


20 Feb . 2018 


NA 


NA 


IS /IEC Pub 60691 : 2015 Ther 
mal Links- Requirements and 

Application Guide 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh , Chennai, 
Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , 
Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can 
be made at http ://www .standardsbis .in . 
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